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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kennisgeving 

ontwerpomgevingsvergunning 
gasthuis/zorghotel, Roermond 



gemeente Roermond 


Het college van B&W van Roermond is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
nieuwbouw van een gasthuis/zorghotel op het adres Monseigneur Driessenstraat 6, 6043 CV te 
Roermond, bestaande uit de volgende activiteit(en): 


- Bouwen van een bouwwerk: nieuwbouw gasthuis/zorghotel; 

Handeling in strijd met bestemmingsplan: nieuwbouw gasthuis/zorghotel; 

Exploiteren inrichting of mijnbouwwerk: nieuwbouw gasthuis/zorghotel: 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 14 januari 2015 t/m 24 februari 2015 ter 
inzage in het Stadskantoor. Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder een zienswijze over het 
ontwerp naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze 
indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar Mw. C. Goes- 
sens, telefoon (0475) 35 95 42. 


Tegen de uiteindelijke beschikking kan in beginsel slechts beroep worden ingediend door een 
belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht. 
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